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ماي 
العشاء 2م 
عراف 2 م 























6 لآ | 03:55 | 04:13 | 06:02 | 13:41 | 17:44 | 21:09 | 23:07 | 25 01 
1 الإشين | 03:54 | 04:10 | 06:00 | 13:41 | 17:45 | 21:11 | _ 23:08 | فالا | 2 
2 الثلاثاء | 03:53 | 04:09 | 05:58 | 13:41 | 17:45 | 21:13 | 23:09 | ذ8 | 3 
3 الإدبعاء| 03:52 | 04:08 | 05:56 | 13:41 | 17:46 | 21:15 | 23:10 | هلا | 4 
بي ا ا ا ا ب اي ام لان 
6 | السبت | 03:48 | 04:04 | 05:50 | 13:40 | 17:48 | 21:20 | 23:13 | 28 | 7 
7] لآ | 03:47 | 04:03 | 05:48 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 23:13 | 205 | 8 
8 الإشين | 03:46 | 04:02 | 05:46 | 13:40 | 17:49 | 21:23 | 23:14 | قالا_ | 9 
9 الثلاثاء | 03:45 | 04:01 | 05:45 | 13:40 | 17:50 | 21:25 | 23:15 | 8 |10 
16 الإربعاء | 03:44 | 04:00 | 05:43 | 13:40 | 17:51 | 21:26 | 23:16 | هنانلا 11 
اي ا ا ا اي تي ا ب ا ير 
13 السبت | 03:42 | 03:57 | 05:38 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 23:19 | 28 147 
14 لآ | 03:41 | 03:56 | 05:36 | 13:40 | 17:53 | 21:33 | 23:20 | 20 157 
| 13:40 | 17:55 | 21:36 | 23:21 | أ8 17 

:65 | 13:40 | 17:55 | 21:37 | 23:22 | هللا 18 

ع اي يي تي عا لانن 

6 السبت | 03:36 | 03:50 | 05:27 | 13:41 | 17:57 | 21:42 | 23:25 | 28 217 
| 03:50 )| 13:41 | 17:57 | 21:43 | 23:26 | 26 220 

| 03:49 | | 13:41 | 17:58 | 21:45 | 23:26 | الا 23 

247 851 23:27 | 21:46 | 17:59 | 13:41 | 

: | 13:41 | 17:59 | 21:47 | 23:28 | هنا 25 

م ص يي ع ان 

7] السبت | 03:31 | 03:45 | 05:18 | 13:41 | 18:01 | 21:51 | 23:30 | 28 287 
28] لآ | 03:31 | 03:45 | 05:17 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 23:31 | 20 297 


29 الإثنين | 03:30 | 03:44 | 05:16 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 23:32 | قالاا | 
1 الظم| 03:30 | 03:44 | 05:25 | 13:42 | 18:02 | 21:55 | 23:33 | 860 |31 
ملاحظات هامّة ٠‏ 

1- الظاهر أنَ جدول المركزالإسلامي بخروننكن وضع بشكل أقرب إلى العشوائية أكثر منه إلى الدقّة والإحتياط في أوقات كل من الإمساك 
والفجر والشروق والعشاء كما يتجلى ذلك بشكل واضح من خلال وقت الشروق حيث أنه بعيد كل البعد عن الوقت الذي إتفقت عليه 
تقريبا جميع الحسابات سواء الفلكية أو الشرعية .2 وعليه نسألهم على أي أساس وضعتم هذه الحسابات .فالناس يريدون إقناع ؟! 
الجدول الحالي وضع بالنسبة للإمساك وصلاة العشاء على أساس الدرجة 15 وذلك لضمان صيام تطوّعي وصلاة صحيحين » 
وبالنسبة لصلاة الفجر على أساس الدرجة 13.5 وذلك أيضا لضمان دخول وقت الصلاة . هذا مع الإشارة من جانب أول إلى أن 
الدرجة 15 تعتمدها جمعية مُسلمي أمريكا الشمالية ( الإسنا ) في حسابها وهو الحساب الأقرب الى الصحّة من بين بقية الحسابات 
الأخرى . ومن جانب ثان أن الدرجة 13.5 هي الأكثر ضمان لدخول وقت صلاة الفجر وهي مُستخلصة من خلال الحوارات الجارية 
حول مدى صحة أوقات صلاتي الفجر والعشاء . إن الأمر في جميع الحالات يتطلب الإحتياط وذلك لضمان صحّة الصيام و الصلاة 
أوقات الظهر والعصر والمغرب وقع الإبقاء عليها كما جاؤوا بجدول المركز وذلك لما تتّسم به من إحتياط, . 
يُمكن للمسلمين مُستقبلا أن يستغنوا عن جدول المركز ويحسبون أوقات الصلاة بأنفسهم وذلك من خلال موقع الباحث الإسلامي مع 
إستعمال الزوايا الستالفة الذكر ... 
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